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UBICACION PISCINA OLIMPICA 









が 6 
"DEMOLICION PLATAFORMA DE SALTO 
な の プ PISCINA OLIMPICA ARICA." 
AMUNCIPALDAD DE ARICA 


. UBICACION PISCINA OLIMPICA | UBCACION : EDMUNDO PEREZ ZUJUVIC N°121, ARICA. 
PROPIETARIO  : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA. 


UNDAD TECNICA : SECPLAN. 
FINANCIAMIENTO : IMA 










GASTON BAEZA CORES. 
ARQUITECTO SECPLAN-IMA 
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